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nés, engagés par leur soxnmet entre le cálice et les styles. 
Point d’étamines. Styles en partie libres, en partie reunís en 
faisceau. 

OBSERVATIONS. 

L’Agathe Royale fleurit au premier printemps, et ses fleurs 
se succédent pendant long-temps. Souvent les pétales extérieurs 
se couvrent de nuances, ou blanehátres, ou d’un rouge plus 
foncé ciue celui des pétales, ce qui donne á la fleur un aspect 
trés-agréable. Le Rosier connu dans les jardins sous le nom 
d’Agathe de Provence (P rovincialis incarnatá ), n’est qu’une sous- 
variété plus palé de notre Rosier. Peut-étre la Rose Belle-Fille 
des Anglais (R. Belladona ), figurée dans Andrews, n’est- elle 
aussi qu’une autre sous-variété, encore plus palé, de l’Agathe 
Royale. 
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